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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ (2) 
റ്‌ നമ്പര്‍ ഡിദ/156/2021. 2021 ഫെ.ബുവരി 5. 
നമ്പര്‍ ഡിദ/3111/2020. 2020 ഡിസംബര്‍ 10. സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍ നവംബര്‍ 2015 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ മാസത്തില്‍ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ്‌ എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ 
നടത്തിയ മെഡിക്കല്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ്‌ ഡിപ്ലോമ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പോളിടെക്നിക്‌ കോളേജില്‍ 


പരീക്ഷയില്‍ വടകര മോഡല്‍ പോളിടെക്നിക്ക്‌ കോളേജില്‍ നിന്നും 100450092 രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ പ്രകാരം പാസായ 


നിന്നും 14170050 എന്ന രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീ. സുരേഷ്‌ കുമാര്‍, വി. എന്ന ആള്‍ക്ക്‌ നല്‍കിയ ഡിപ്ലോമ 


ശ്രീ. ശരത്കുമാര്‍, ആര്‍. കെ. എന്നയാള്‍ക്ക്‌ നല്‍കിയ ഡിപ്ലോമ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ 


സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഈ . . 
° സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ ആര്‍ക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടു ണ്ടെങ്കില്‍ അത്‌ 
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത്‌ സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന 
കണ്‍ട്രോളര്‍, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
വിലാസത്തില്‍ അയച്ചുതരുവാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്ന. 
അയച്ചുതരുവാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നു. 


പുതിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ കൊടുക്കുന്നതില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും പുതിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ കൊടുക്കുന്നതില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും 


പരാതി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതല്‍ ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതല്‍ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറെ രേഖാമൂലം മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ദ്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്‌. അറിയിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
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(3) 
നമ്പര്‍ avl7/424/2021. 2021 ഫെബ്രുവരി 11. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ര്‍്രടാളര്‍ ഏപ്രില്‍ 2013 
മാസത്തില്‍ നടത്തിയ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയില്‍ സീതി സാഹിബ്‌ മെമ്മോറിയല്‍ പോളിടെക്നിക്‌ 
കോളേജ്‌, തിരൂര്‍ നിന്നും 80010789 രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ പ്രകാരം 
പാസായ സന്തോഷ്‌, വി. എം. എന്ന ആള്‍ക്ക്‌ നല്‍കിയ 
ഡിപ്ലോമാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 
ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഈ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത്‌ 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന 


വിലാസത്തില്‍ അയച്ചുതരുവാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നു. 


പുതിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ കൊടുക്കുന്നതില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതല്‍ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറെ രേഖാമൂലം 


അറിയിക്കേണ്ടതാണ്‌. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കണ്‍ട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, (ഒപ്പ്‌) 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍. 
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